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Die Abhangigkeit besteht also von den Potentialdifferenzen und den Zusamniensetzungsdifferenzeri gegen eine Phase. Wenn einige Stoffe, wie auch die Veranderungen vor sich gehen inogen, in ihrer Zusammensetzung unverandert bleiben, wenn auch ihre Quantitiiten variiren, so werden die <&' und cp hinsichtlich der betreffenden x constant sein. Dann fallen in den obigen Gleichungen die entsprechenden fort.
Wie in alien anderen Fallen verfahren werden muss, ist hiernach klar. Die weitere Entwickelung ist aber an Beispielen bequerner dar-zuthun, wovon wir eines bald kennen lernen werden.
69.   Naherungsgleichungen fiir die Energie, die Potentiale und die Entropie.
Wir haben nun die einzelneu Grossen, welche in unseren Glei-chungen eine Rolle spielen, zu ermitteln, was aber nur in Naherungs-formeln geschehen kann. Die Grossen beziehen sich auf das gauze System und auf die einzelnen Phasen, aus denen das System besteht. Wie sind nun die Phasen von einander zu trennen? Physikalisch konnen wir sagen, dass — abgesehen von Uebergangszustanden — alle Phasen entweder dampfformig, oder fliissig oder fest sind. Wir haben also drei Zustande, in denen jede Phase auftreten kann. Dabei ist es nicht nothig, dass eine Phase ein absolut einheitlicher Korper ist, die Phase muss nur entweder ein Dainpf oder eine Fltissigkeit ader ein fester Korper sein. Sie kann aber irgend ein Grernisch oder eine Losung oder eine Legirung u. s. f. darstellen. Nothwendig ist jedoch, dass sie sich als einheitlicher Korper verhalt, und man verlangt eigent-lich schon zu viel, wenn die Phase durchweg homogen sein soil. Also stellt beispielsweise ein homogenes Gemisch von n Stoffen nicht etwa n Phasen vor, wenigstens so lange nicht, als nicht Ausscheidungen von Stoffen auftreten oder Aufnahmen stattfinden. Gehen Ausscheidungen und Aufnahmen vor sich, so sind selbstverstandlich die ausscheidenden und eintretenden Stoffe als besondere Phasen zu behandeln. Hieraus ergiebt sich, dass der Begriff der Phase ein etwas schwankender ist. Es kann ein Korper eine einzige Phase darstellen und dann iin Laufe der Vorgange in mehrere Phasen zerfalien. smose und wir werden ihm spater begegnen.
